Fiff.  t.
fl Réservoir de fusîcmdeNaOjHO. * b Robinet régulateur.
£ Entonnoir pour  l'écoulement  de NaOJlO.
e Couvercle.        "
f Cornue de réduction .de- Ja soude. ' h Tube de coulée.    .   ,,
i Bouehron conique clé fermeture.
k Récipientrlle condensation du Na. ^/-/-Réservoir d'huile.
m Enveloppe en argile de la cornue.
w Rampant pour les gaz de la combustion.
prq Carnaux qui conduisent ces gaz dans la chambre s de la soude.
t Orifice d'échappement de ces gaz.
?/, Bouchon de l'entonnoir c.
y Réservoir pour le carbonate   en fusion qui s'écoule par i.
v Tuyères.
